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Vojons les effets de cette tension dans le cas d'une surface
conductrice extensible? par exemple une bulle de savon placee
sur un conducteuren communication avec un pole d'une machine
electrique (fig* 34). La densite est nulle a la partie inferieure de

Fig. 34.

la bulle, puisque celle-ci touche le support conducteur; en haut,
au contraire, la densite est forte; a egalite de surface les forces de
tension sont done plus grandes en haut qu'en bas. La bulle dont
la surface est tiree par ces forces de tension va grossir et surtout
s'allonger verlicalement. Si Padherence avec le support n'est pas
suffisante, la bulle est soulevee et s'echappe. Si 1'adherence est
assez grande pour empecher la bulle de s'echapper, les forces de
tension peuvent faire crever la partie superieure, qui se referme
ensuite sous Faction des forces eapillaires, et ainsi de suite; la
bulle diminue pen a pen de volume.

On pent faire line experience analogue en mettant en commu-
nication avec une machine electrique une cloche de mousseline
tres legere (1). Avant Pelectrisation, les bords retombent; quand
la machine est actionnee, ils s'ecartent, au contraire, et la cloche
se gonfle, montrant ainsi 1'existence des forces de tension qui
s'exercent sur la partie exterieure de la cloche. Leur effet n'est
que tres peu diminue par les forces de tension qui s'exercent sur
la surface interne de la cloche, car celles-ci sont presque nulles,
la densite electrique y etant elle-meme presque nulle,

Lorsque le corps electrise est rigide, les forces de tension,
comme tout systeme de forces appliquees a un corps indeformable,

(J) Pour repeter avec succes cette experience, il faut debarrasser la mousseline
de Fappret qui lui donne de la raideur en la laissant longtemps dans 1'eau bouil-
lante; elle doit etre, une fois seche, parfaitement molle.t la somme des. forces, qui agissent sur les differents
